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उपभोक्ता मामले , खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 

(उपभोक्ता मामले विभाग) 
( भारतीय मानक ब्यूरो ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 24 मार्च, 2017 
का . आ . 978( अ). भारतीय मानक ब्यूरो नियम 1987 के नियम 7 के उपनियम ( 1) के खंड ( ख ) के अनुसरण में भारतीय 
मानक ब्यूरो एतद् द्वारा अधिसूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं वे स्थापित हो गये हैं । 

अनुसूची 
क्रम संख्या | स्थापित भारतीय मानक ( कों ) की संख्या स्थापित तिथि | भारतीय मानक ( कों ) जो कि रद्द होने की तिथि 
वर्ष और शीर्षक 

| रद्द होने है, अगर है, की संख्या 

वर्ष और शीर्षक 

( 4 ) 
1 . | आई एस 2973 : 2017 बाइसिकल – 23 मार्च 2017 __ आई एस 2973 : 1983 23 मार्च 2017 
स्टीयरिंग हेड एसेम्बली – विशिष्टि ( 

बाइसिकल - स्टीयरिंग हेड 
दूसरा पुनरीक्षण ) 

एसेम्बली – विशिष्टि ( पहला 

पुनरीक्षण ) 
आई एस 4707 ( भाग 2 ) : 2017 - 23 मार्च 2017 आई एस 4707 (भाग 2 ) : 23 मार्च 2017 
सौन्दर्य प्रशाधन कच्ची सामग्री और सहायक 

2009 सौन्दर्य प्रशाधन कच्ची 
सामग्री का वर्गीकरण भाग 2 कच्ची सामग्री 

सामग्री और सहायक सामग्री 
जो कि प्रसाधनों में उपभोग के लिए 

का वर्गीकरण भाग 2 कच्ची 
उपयुक्त नहीं है ( चौथा पुनरीक्षण ) 

सामग्री जो कि प्रसाधनों में 
उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं 

है ( तृतीय पुनरीक्षण ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


1744 GI/ 2017 


( 1 ) 
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23 मार्च 2017 


. 


लागू नहीं 


5 . 


23 मार्च 2017 


लागू नहीं 


आई एस 10189 ( भाग 1 ) : 2016 आई । 23 मार्च 2017 - आई एस 10189 ( भाग 1 ) : 
ई सी 60534 – 12005 औधोगिक- प्रक्रम 

1982 औधोगिक - प्रक्रम 
नियंत्रण वाल्व भाग 1 नियंत्रण वाल्व 

नियंत्रण वाल्व भाग 1 
पारिभाषिक शब्दावली एवं सामान्य 

नियंत्रण वाल्व पारिभाषिक 
अवधारणायें ( पहला पुनरीक्षण ) 

शब्दावली एवं सामान्य 

अवधारणायें 
आई एस 13730 ( भाग 21 ) : 2017 23 मार्च 2017 

लागू नहीं 
आई ई सी 60317- 21 : 2013विशेष 
प्रकार की वाइडिंग तारों हेतु विशिष्टि भाग 
21 पोलिएमाइड सहित इनैमलित राउंड 
ताँबा तार अधिलेपित भलाई पॉलीयूरिथेन 
, वर्ग 155 

आई एस 13393 : 2017 आई एस ओ | 23 मार्च 2017 | आई एस 13393 : 1992 
6709 : 2008 भौगोलिक बिंदु स्थान का 

आई एस ओ 6709 : 1983 
निर्देशक द्वारा मानक प्रितिनिधित्व ( पहला 

भौगोलिक बिंदु स्थान का 
पुनरीक्षण ) 

निर्देशक द्वारा मानक 

प्रितिनिधित्व 
आई एस / आई एस ओ / टी एस 14033 : | 23 मार्च 2017 

लागू नहीं 
2012 पर्यावरणीय प्रबंधन — मात्रात्मक 
पर्यावरण सूचना – निर्देश और उदाहरण 
आई एस 16497 ( भाग 1) : 2016/ आई ई ___ 23 मार्च 2017 | लागू नहीं 

सी 62697 -1 : 2012 प्रयुक्त एवं 
अनुप्रयुक्त विधुत रोधी द्रव्यों में संरक्षण 
सल्फर की मात्रा गीता करने हेतु परिक्षण 
पद्धतियाँ भाग 1 डाईबेंजाइलडाईसल्फाईड 
(डीबीडीएस ) की मात्रा ज्ञात करने हेतु 

परिक्षण पद्धति 
| आई एस 16498 ( भाग 2 ) : 2017 आई 23 मार्च 2017 

लागू नहीं 
ई सी 60641- 2 : 2004 विघुत 
प्रयोजनार्थ तथा प्रेसपेपर की विशिष्टि भाग 

2 परीक्षणों की विधियां 
आई एस / आई एस ओ/ आई ई सी टी आर 

23 मार्च 2017 

लागू नहीं 
20000 - 9 : 2015 सूचना प्रोधौगिकी - 

सेवा प्रबंधन भाग 9 क्लाउड सेवाओं के 
लिए आई एस ओ / आई ई सी 20000 - 1 के 

आवेदन पर मार्गदर्शन | 


7 . 


लागू नहीं 


8. 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


इस भारतीय मानक की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो , मानक भवन , 9, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली 110 002 क्षेत्रीय कार्यालयों : 
नई दिल्ली, कोलकता, चंडीगढ़, चेन्नई, मुंबई, तथा शाखा कार्यालयों : अहमदाबाद, बंगलौर , भोपाल, भुवनेश्वर, कोयंबतूर, गुवाहाटी, 
हैदराबाद, जयपुर, पटना , पूणे तथा कोचि में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं । भारतीय मानकों को http:// www. standardsbis.in द्वारा इंटरनेट 
पर खरीदा जा सकता है । 

[संदर्भ : PUB/3/ 3/ 2015] 
सी . बी . सिंह, अपर महानिदेशक 
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SL 


( 1 ) 


MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS , FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION 

(Department of Consumer Affairs ) 
(BUREAU OF INDIAN STANDARDS ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 24th March , 2017 
S .O . 978 ( E ). — In pursuance of clause (b ) of sub -rule (1) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules, 
1987 , the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standards, particulars of which are given in the 
second column of schedule hereto annexed has been established on the date indicated against it in third column. The 
particulars of the standards, if any, which are given in the fourth column shall also remain in force concurrently till they 
are cancelled on the date indicated against them in the fifth column. 

SCHEDULE 
No & Year of the Indian 

Date of No. & Year of the Indian 

Date of 
No. Standards Established Establishment Standards to be cancelled , if cancellation 

any 
( 2 ) ( 3 ) 

(5 ) 
IS 2973 : 2017 Bicycles - Steering 23 March 2017 IS 12973 : 1983 Specification for 23 March 2017 
Head Assembly - Specification 

bicycle steering head assembly 
( Second Revision ) 

(PH Type ) ( First Revision ) 
IS 4707 ( Part 2 ) : 2017 

23 March 2017 

IS 4707 ( Part 2 ) : 2009 23 March 2017 
Classification of Cosmetic Raw 

Classification of Cosmetic Raw 
Materials and Adjuncts Part 2 List 

Materials and Adjuncts Part 2 
of Raw Materials Generally not 

List of Raw Materials Generally 
Recognized as Safe for Use in 

not Recognized as Safe for Use in 
Cosmetics (Fourth Revision ) 

Cosmetics ( Third Revision ) 
IS 10189 (Part 1 ) : 2016 / IEC 23 March 2017 IS 10189 ( Part 1) : 1982 /IEC 23 March 2017 
60534 - 1 : 2005 Industrial-Process 

60534 - 1 : 2005 Specification for 
Control Valves Part 1 Control 

Industrial Process Control Valves 
Valve Terminology and General 

Part 1 General Requirements and 
Considerations (First Revision ) 

Tests 
IS 13730 (Part 21) : 2017 /IEC 23 March 2017 

NA 

NA 
60317 -21 : 2013 Specifications 
for Particular Types of Winding 

Wires Part 21 Solder able 
Polyurethane Enameled Round 
Copper Wire, over coated with 

Polyamide, Class 15 
IS 13393 : 2017 / ISO 6709 : 2008 23 March 2017 IS 13393 : 1992 /ISO 6709 : 1983 23 March 2017 
Standard Representing of 

Standard Representation of 
Geographic Point Location by 

Latitude, Longitude and Altitude 
Co -ordinates (First Revision ) 

forGeographic Point Location 
IS / ISO /TS 14033 : 2012 23 March 2017 

NA 
Environmental 
Management - Quantitative 

Environmental 
Information -Guidelines and 

Examples 
IS 16497 ( Part 1 ) : 2016 / IEC 23 March 2017 
62697 - 1 : 2012 Test Methods for 

Quantitative Determination of 
Corrosive Sulphur Compounds in 

Unused and Used Insulating 
Liquids Part 1 Test Method for 
Quantitative Determination of 
Dibenzldisulphide (DBDS) 
IS 16498 ( Part 2 ) : 2017 /IEC 23 March 2017 

NA 

NA 
60641- 2 : 2004 Specification for 
Pressboard and Press paper for 
Electrical Purposes Part 2 

Methods of Tests 


NA 


NA 
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NA 


NA 


___ IS /ISO /IEC TR 20000 - 9 : 2015 | 23 March 2017 
Information Technology Service 
Management Part 9 Guidance on 

the Application of ISO /IEC 
20000 - 1 to Cloud Services 


Copies of these standards are available for sale with Bureau of Indian Standards, Manak Bhawan , 9 Bahadur Shah Zafar 
Marg, New Delhi- 110002 ; Regional Offices: Kolkata , Chandigarh , Chennai,Mumbai and Branch Offices: Ahmedabad , 
Bengaluru , Bhopal, Bhubaneswar, Coimbatore, Guwahati , Hyderabad, Jaipur, Nagpur, Patna, Pune, Kochi . Online 
purchase of Indian Standard can be made at http ://www .standardbis.in 


[ Ref : PUB/ 3 / 3/ 2015 ] 
C. B . SINGH , Addl. Director General 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 27 मार्च, 2017 


( 3 ) 


( 5 ) 


का . आ . 979( अ).-भारतीय मानक ब्यूरो नियम 1987 के नियम 7 के उपनियम ( 1) के खंड ( ख ) के अनुसरण में भारतीय मानक 
ब्यूरो एतद् द्वारा अधिसूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं वे स्थापित हो गये हैं । 

अनुसूची 
क्रम संख्या | स्थापित भारतीय मानक ( कों ) की संख्या स्थापित तिथि भारतीय मानक ( कों ) जो कि द्द होने की तिथि 
वर्ष और शीर्षक 

रद्द होने है, अगर है, की संख्या 

वर्ष और शीर्षक 
(1 ) 

( 2 ) 
आई एस 110 : 2017 तैयार मिश्रित 23 मार्च 2017 | आई एस 110 : 1983 तैयार | 23 मार्च 2017 
धूसर रंग रोगन , ब्रशिंग , इनेमल प्राइमर के 

मिश्रित धूसर रंग 
ऊपर भरने के लिए - विशिष्टि ( तीसरा 

रोगन , ब्रशिंग, इनेमल प्राइमर 
पुनरीक्षण ) 

के ऊपर भरने के लिए - 

विशिष्टि ( दूसरा पुनरीक्षण ) 
आई एस 137 : 2017 आवश्यकतानुसार 23 मार्च 2017 __ आई एस 137 : 1965 23 मार्च 2017 
भारतीय मानक रंग की बंशिक , मैट या 

आवश्यकतानुसार भारतीय 
एग्शेल फ्लैट , भीतरी परिसज्जा के लिए 

मानक रंग की ब्रशिक, मैट या 
तैयार मिश्रित रंग रोगन - विशिष्टि ( दूसरा 

एग्शेल फ्लैट , भीतरी 
पुनरीक्षण ) 

परिसज्जा के लिए तैयार 
मिश्रित रंग रोगन - विशिष्टि 

( पहला पुनरीक्षण ) 
3. आई एस 8590 : 1994 चलचित्रिक - 
आई एस Boan . 10 

23 मार्च 2017 आई एस 12773 : 1989 23 मार्च 2017 
चुम्बकीय पट्टी बाले रिलीज प्रिंटो के 70 

चलचित्रिक – चुम्बकीय पट्टी 
एम एम चलचित्र संबंधी ऑडियो 

बाले रिलीज प्रिंटो के 70 एम 
रिकॉर्ड रिकॉर्डिंग अभिलक्षण 

एम चलचित्र संबंधी ऑडियो 

रिकॉर्ड रिकॉर्डिंग 

___ अभिलक्षण 
आई एस/ आई एस ओ 9336 ( भाग 1 ) : 23 मार्च 2017 आई एस 15048 : 2001 23 मार्च 2017 
2010 प्रकाशिकी एवं फोटोनिक्स 

प्रकाशिकी एवं फोटोनिक्स 
प्रकाशिकीय स्थानांतरण कार्य — अनुप्रयोग 

__ प्रकाशिकीय स्थानांतरण 
भाग 1 35 एम एम स्थुल कैमरों हेतु अंत : 

कार्य — अनुप्रयोग 35 एम एम 
परस्पर परिवंानीय लेंस 

स्थुल कैमरों हेतु अंत : परस्पर 

परिवंर्तानीय लेंस 
____ 5. आई एस 11003 ( भाग 1) ; 2015/ आई । 23 मार्च 2017 | आई एस 11003 ( भाग 1) ; 23 मार्च 2017 
एस ओ 6020 - 1 : 2007 द्रवचालित तरल 

2005/ आई एस ओ 6020- 1 : 
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शक्ति - एकल रॉड सिलिंडर के आरोपण 

आयाम , 16 मेगापिक्सल ( 160 बार ) 
सिरिज भाग 1 मिडियम सिरीज ( दूसरा 

पुनरीक्षण) 


1998 द्रवचालित तरल शक्ति 
- एकल रॉड सिलिंडर के 

आरोपण आयाम, 16 
मेगापिक्सल ( 160 बार ) 
सिरिज भाग 1 मिडियम 
सिरीज ( पहला पुनरीक्षण ) 

लागू नहीं 


6. 


लागू नहीं 


23 मार्च 2017 


आई एस / आई एस ओ/ आई ई सी 11770 - 23 मार्च 2017 
1 : 2010 सूचना प्रौधोगिकी – सुरक्षा 
तकनीक – मुख्य प्रबंधन भाग 1 फ्रेमवर्क 
आई एस 15170 : 2015/ आई एस ओ/ टी । 23 मार्च 2017 

आर 10949 : 2002 द्रवचालित तरल 
शक्ति – पुरजा सफाई –निर्माण से स्थापना 
तक पुरजा की सफाई प्राप्त करने और 
नियंत्रित करने के लिए दिशा निर्देश 

( पहला पुनरीक्षण ) 


आई एस 15170 : 
2002/ आई एस ओ/ टी आर 
10949 : 1996 द्रवचालित 
तरल शक्ति – पुरजा सफाई - 
निर्माण से स्थापना तक पुरजा 

की सफाई प्राप्त करने और 
नियंत्रित करने के लिए दिशा 
निर्देश ( पहला पुनरीक्षण ) 

लागू नहीं 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


10 . 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


11 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 16504 (भाग 1) : 2016/ आई ई 23 मार्च 2017 
सी 60204-1 : 2008 मशीनों की सुरक्षा 
- मशीनों के विधुतीय उपकरण भाग 1 

सामान्य अपेक्षाएंसिद्धांत 
आई एस 16561 ( भाग 2 ) : 2017/ आई | 23 मार्च 2017 
एस ओ 11604 - 2 : 2000 नियंत्रण केन्द्र 
के श्रमदक्षताशाशास्त्र डिज़ाइन भाग 2 
नियंत्रण सुइट्स की के लिये सिद्धांत 
आई एस 16573 : 2017/ आई एस ओ 23 मार्च 2017 
15535 : 2012 मानवशास्त्रीय डेटाबेस 
स्थापित करने के लिए सामान्य 

आवश्यकताएँ 
आई एस 16574 : 2017/ आई एस ओ 23 मार्च 2017 
15537 : 2004 औधोगिक उत्पादों और 
डिज़ाइन के परिक्षण के मानशास्त्रीय 
पहलुओं के लिए चयन करने और टेस्ट 
व्यक्तियों के लिए सिधान्तों का उपयोग 
आई एस 16594 (भाग 1) : 2016/ आई ई 23 मार्च 2017 
सी 61496 -1 : 2012 मशीनों की सुरक्षा 
- विधुत संवेदनशील सुरक्षा उपकरण भाग 

1 सामान्य अपेक्षाएं एवं परिक्षण 
आई एस 16636 : 2017 1000 वोल्ट __ 23 मार्च 2017 
तक एवं सहित की वोल्टता रेटिंग हेतु 
स्वचालित पॉवर फैक्टर कनेक्शन 

( APFC ) पैनल 
आई एस / आई एस ओ 50003 : 2014 23 मार्च 2017 
उर्जा प्रबंधन पद्धतियाँ - उर्जा प्रबंधन 
पद्धतियों के ऑडिट एवं प्रमाणन उपलब्ध 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


13. 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


14. 


लागू नहीं 


लागू नहीं 
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लागू नहीं 


लागू नहीं 


__ करने के लिए निकायों की अपेक्षाएं 

3 TH/ TIE IH 3T 50015 : 2014 | 23 HIf 2017 
ऊर्जा प्रबंधन पद्धतियाँ — संगठनों की ऊर्जा 
कार्यकारिता के मापन एवं सत्यापन 
सामान्य सिद्धांत एवं दिशानिर्देश 


इस भारतीय मानक की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो , मानक भवन , 9 , बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली 110 002 क्षेत्रीय कार्यालयों : 
नई दिल्ली, कोलकता, चंडीगढ़, चेन्नई, मुंबई, तथा शाखा कार्यालयों: अहमदाबाद , बंगलौर , भोपाल , भुवनेश्वर , कोयंबतूर , गुवाहाटी , 

Gelata , vele, YHT, TU Tent Hilfe À fast and 346104 Istrediet atrofi oo http ://www .standardsbis. in art scena 
पर खरीदा जा सकता है । 

[Ficof: PUB /3/3/ 2015 ] 
सी . बी . सिंह, अपर महानिदेशक 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 27th March 2017 
S .O . 979 ( E ). — In pursuance of clause (b ) of sub -rule ( 1) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules, 
1987 , the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standards, particulars of which are given in the 
second column of schedule hereto annexed has been established on the date indicated against it in third column . The 
particulars of the standards, if any, which are given in the fourth column shall also remain in force concurrently till they 
are cancelled on the date indicated against them in the fifth column. 

SCHEDULE 
SL No. No & Year of the Indian Standards Date of No. & Year of the Indian Date of 
Established Establishment Standards to be cancelled , cancellation 

if any 


( 4 ) 


( 3 ) 
23 March 2017 


(5 ) 
23 March 2017 


( 2 ) 
IS 110 : 2017 Ready Mixed 
Paint,Grey Filler, for Enamels, for 
Use Over Primers - Specification 

(Third Revision ) 
IS 137 : 2017 Ready Mixed Paint, 

Brushing,Matt or Egg -Shell Flat, 
Finishing, Interior, to Indian Standard 
Colour, as Required - Specification 

( Second Revision ) 


23 March 2017 


23 March 2017 


| IS 110 : 1983 Ready Mixed 

Paint,Grey Filler , for 
Enamels, for Use Over 
Primers ( Second Revision ) 
IS 137 : 1965 Specification 

for Ready Mixed 
Paint,Brushing ,Matt or Egg 
Shell Flat, Finishing, Interior 
to Indian Standard Colour as 
required - Specification ( First 

Revision ) 

IS 12773 : 1989 
Cinematography - Recorded 
Characteristics Of Magnetic 
Sound Record On 35 Mm 
Motion - Picture Magnetic 
Film - Specification 

IS 15048 : 2001 
Interchangeable Lenses For 
35 Mm Still Cameras — 

Specification 


23 March 2017 


23 March 2017 


IS /ISO 8590 : 1994 
Cinematography - Audio Records on 
70 mm Motion -Picture Release Prints 
with Magnetic Stripes — Recorded 

Characteristics 


23 March 2017 


23 March 2017 


IS /ISO 9336 - 1 : 2010 Optics and 

Photonics — Optical Transfer 

Function — Application Part 1 
Interchangeable Lenses for 35 mm 

Still Cameras 
IS 11003 (Part 1) : 2015 /ISO 6020 - 1 : 

2007 Hydraulic Fluid 
Power - Mounting Dimensions for 
Single Rod Cylinders ,16 Mpa (160 
Bar) Series Part 1 Medium Series 

(Second Revision ) 


23 March 2017 


23 March 2017 


IS 11003 (Part 1 ) : 2005 / IS 
6020 - 1 : 1998 Hydraulic 

Fluid Power -Mounting 
Dimensions for Single Rod 
Cylinders, 16 Mpa (160 Bar ) 
Series Part 1 Medium Series 

( First Revision ) 
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23 March 2017 


ΝΑ 


NA 


23 March 2017 


23 March 2017 


IS /ISO / IEC 11770 - 1 : 2010 
Information Technology - Security 
Techniques - Key Management Part 1 

Frame Work 
IS 15170 : 2015 /ISO / TR 10949 : 2002 

Hydraulic Fluid Power - Component 
Cleanliness - Guidelines for Achieving 

and Controlling Cleanliness of 
Components from Manufacturer to 

Installation ( First Revision ) 
IS 16504 ( Part 1) : 2016 / IEC 60204 - 1 
: 2008 Safety of Machinery - Electrical 
Equipment ofMachines Part 1 

General Requirements 


IS 15170 : 2002/ISO / TR 
10949 : 1996 Hydraulic Fluid 

Power -Methods for 
Cleaning and for Assessing 
the Cleanliness level of 
Components . 

NA 


23 March 2017 


NA 


23 March 2017 


NA 


10 . 


23 March 2017 


NA 


23March 2017 


23 March 2017 


NA 


IS 16561 (Part 2) : 2017 /ISO 11064- 2 
: 2000 Ergonomic design of control 

centres Part 2 Principles for the 
Arrangement of Control Suites 
IS 16573 : 2017 /ISO 15535 : 2012 

General Requirements for 
Establishing Anthropometric 

Databases 
IS 16574 : 2017 /ISO 15537 : 2004 
Principles for Selecting and Using 

Tests Persons for Testing 
Anthropometric Aspects of Industrial 

Products and Design 
IS 16594 (Part 1) : 2016 / IEC 61496 - 1 
: 2012 Safety of Machinery - Electro 
Sensitive Protective Equipment Part 1 

General Requirements and Tests 
IS 16636 : 2017 Automatic Power 
Factor Correction (APEC ) Panels for 
Voltage Rating up to and Including 

1000 v 
IS /ISO 50003 : 2014 Energy 
Management Systems -Requirements 

for Bodies Providing Audit and 
Certification of Energy Management 

Systems 
IS /ISO 50015 : 2014 Energy 
Management Systems— Measurement 

and Verification of Energy 
Performance of Organizations 
General Principles and Guidance 


13 . 


23 March 2017 


NA 


23 March 2017 


ΝΑ 


23 March 2017 


NA 


Copies of these standards are available for sale with Bureau of Indian Standards, Manak Bhawan , 9 Bahadur Shah Zafar 
Marg, New Delhi- 110002 ; Regional Offices: Kolkata , Chandigarh , Chennai, Mumbai and Branch Offices: Ahmedabad , 
Bengaluru , Bhopal, Bhubaneswar , Coimbatore, Guwahati, Hyderabad , Jaipur, Nagpur, Patna , Pune, Kochi, Online 
purchase of Indian Standards can be made at http ://www .standardsbis.in . 


[Ref: PUB /3 / 3 /2015 ] 
C . B . SINGH , Addl. Director General 


अधिसूचना 

ng Parat, 28 HTET 2017 
FT. 37. 980 ( 37).— r e ha anat fyn 1987 faruh 7 34f4H (1) # DE ( ) THRUT À ireale 
मानक ब्यूरो एतद् द्वारा अधिसूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं वे स्थापित हो गये हैं । 
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रद्द होने की तिथि 


__ ( 5 ) 
27 मार्च 2017 


1. 


27 मार्च 2017 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


अनुसूची 
क्रम संख्या | स्थापित भारतीय मानक ( कों ) की संख्या स्थापित तिथि भारतीय मानक ( कों ) जो कि 
वर्ष और शीर्षक 

रद्द होने है, अगर है, की संख्या 

वर्ष और शीर्षक 
( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) 

( 4 ) 
आई एस 1391 ( भाग 1 ) : 2017 कक्ष | 27 मार्च 2017 | आई एस 1391 ( भाग 1) : 
वातानुकूलक - विशिष्टि भाग 1 एकिक 

1992 कक्ष वातानुकूलक - 
वातानुकूलक ( तीसरा पुनरीक्षण ) 

विशिष्टि भाग 1 एकिक 
वातानुकूलक ( दूसरा 

पुनरीक्षण ) 
| 2. आई एस/ आई एस ओ 8573- 2 : 2007 | 27 मार्च 2017 आई एस 14642 ( भाग 2) : 
संपीडित वायु भाग 2 तेल एयरोसोल 

1999/ आई एस ओ 8573-2 : 
सामग्री की परिक्षण विधियाँ 

1996 सामान्य उपयोग के 
लिए संपीडित वायु भाग 2 
एयरोसोल तेल मात्रा की 

परिक्षण पद्धति 
आई एस 9873 ( भाग 9 ) : 2017 27 मार्च 2017 

लागू नहीं 
खिलौनों की सुरक्षा भाग 9 खिलौनों और 

बच्चों के उत्पादों में कुछ थैलेट एस्टर 
आई एस 13234 ( भाग 3) : 2017/ आई ई 27 मार्च 2017 

लागू नहीं 
सी 60909 : 2009 थ्री फेज ए. सी . 
प्रणालियों में शार्ट सर्किट करंट भाग 3 
अलग समकालीन शार्ट - सर्किट - लाइन से 
अर्थ शार्ट - सर्किट और आंशिक शार्ट - सर्किट 
के दौरान अर्थ के माध्यम से बहने वाले 

करंट 
आई एस 16268 : 2017/ आई एस ओ/टी 27 मार्च 2017 

लागू नहीं 
आर 10358 : 1993 प्लास्टिक के पाईप 
एवं फिटिंग – संयुक्त रासायनिक -प्रतिरोध 

वर्गीकरण तालिका 
आई एस 16476 ( भाग 1) : 2017 एल ई | 27 मार्च 2017 लागू नहीं 
डी आधारित सौर लालटेन भाग 1 विशष्टि 
आई एस 16539 ( भाग 1/ अनुभाग 1 ) : 27 मार्च 2017 

लागू नहीं 
2017/ आई ई सी 60146- 1-1 : 2009 
सेमीकंडक्टर कन्वर्टर भाग 1 सामान्य 
अपेक्षाएं एवं लाइन कम्यूटेटीड कन्वर्टर 
अनुभाग 1 आधारभूत अपेक्षाओं की 

विशष्टि 
8 . आई एस 16580 (भाग 1) : 2017/ आई ई 27 मार्च 2017 

लागू नहीं 
सी 62637 -1 : 2011 लघु मल्टीमीडिया 
उपकरण हेतु बैटरी चार्ज इंटरफ़ेस भाग 1 

2 मिली बैरल इंटरफ़ेस 
आई एस 16646 : 2017 द्रवीय 27 मार्च 2017 

लागू नहीं 
पेट्रोलियम गैस ( एलपीजी ) के लिए । 
परिवहनीय योग्य पुनः भरे जाने वाले रैप्ड 

समिश्रं सिलिंडर – विशष्टि 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


लागू नहीं 
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10 . 


27 मार्च 2017 


लागू नहीं 


आई एस/ आई ई सी 60958 -3 : 2006 | 27 मार्च 2017 | आई एस/ आई ई सी 60958 -3 
अंकीय श्रव्य अंपुठं भाग 3 उपभोक्ता 

: 2003 अंकीय श्रव्य अंपुर्छ 
अनुप्रयोग ( पहला पुनरीक्षण ) 

भाग 3 उपभोक्ता अनुप्रयोग 
आई एस / आई एस ओ 61010 - 2- 081 : 27 मार्च 2017 

लागू नहीं 
2009 मापन ,नियंत्रण एवं प्रयोगशाला 

उपयोग के विधुतिये उपकरणों की 
निरापड़ता अपेक्षाएं भाग 20 -081 
विश्लेषण एवं अन्य प्रयोजनार्थ स्वचल 
एवाक्म अर्धस्वचल प्रयोगशाला उपकरण 

हेतु विशेष अपेक्षाएं 
आई एस / आई ई सी 61968 - 4 ; 2007 27 मार्च 2017 

लागू नहीं 
विधुत उपयोगिताओं हेतु समाकलन - 

वितरण प्रणाली के प्रबंधन के लिए 
इंटरफ़ेस भाग 4 रिकॉर्ड एवं परिसंपत्ति 

प्रबंधन के लिए इंटरफ़ेस 


12. 


लागू नहीं 


इस भारतीय मानक की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो , मानक भवन , 9, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली 110 002 क्षेत्रीय कार्यालयों : 
नई दिल्ली, कोलकता, चंडीगढ़, चेन्नई, मुंबई, तथा शाखा कार्यालयों: अहमदाबाद , बंगलौर , भोपाल , भुवनेश्वर , कोयंबतूर , गुवाहाटी , 
हैदराबाद , जयपुर, पटना, पूणे तथा कोचि में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं । भारतीय मानकों को http ://www.standardsbis .in द्वारा इंटरनेट 
पर खरीदा जा सकता है । 


[ संदर्भ: PUB/ 3/ 3/ 2015] 
सी . बी . सिंह, अपर महानिदेशक 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 28th March , 2017 
S .O . 980 (E ). — In pursuance of clause (b ) of sub -rule ( 1) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules, 
1987, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standards, particulars of which are given in the 
second column of schedule hereto annexed has been established on the date indicated against it in third column . The 
particulars of the standards, if any, which are given in the fourth column shall also remain in force concurrently till they 
are cancelled on the date indicated against them in the fifth column. 

SCHEDULE 
SL No & Year of the Indian 

Date of No. & Year of the Indian 

Date of 
No. Standards Established 

Establishment Standards to be cancelled , if cancellation 


any 


( 1 ) 


( 3 ) 


27 March 2017 


___ ( 2 ) 
IS 1391 ( Part 1 ) : 2017 Room Air | 
Conditioners – Specification Part 
1 Unitary Conditioners ( Third 

___ Revision ) 
IS / ISO 8573 - 2 : 2007 
Compressed Air Part 2 Test 
Methods for Oil Aerosol Content 


( 4 ) 

___ ( 5 ) 
| IS 1391 ( Part 1 ) : 1992 Room Air | 27 March 2017 
Conditioners - Specification Part 
1 Unitary Conditioners (Second 

Revision ) 
IS 14642 ( Part 2 ) : 1999 /ISO 27 March 2017 
8573-2 : 1996 Compressed Air 
Part 2 Test Methods for Oil 

Aerosol Content 


27 March 2017 


27 March 2017 


NA 


IS 9873 ( Part 9 ) : 2017 Safety of | 
Toys Part 9 Certain Phthalates 
Esters in Toys and Children s 

Products 
IS 13234 ( Part 3) : 2017 /IEC 
60903- 3 : 2009 Short- Circuit 


27 March 2017 


NA 


NA 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii)] 


27 March 2017 


NA 


27 March 2017 


NA 


27 March 2017 


ΝΑ 


27 March 2017 


NA 


Currents in Three - Phase a .c . 
Systems Part 3 Current During 

Two Separates Simultaneous 
Line - to Earth Short Circuits and 
Partial Short -Circuit Currents 

Flowing Through Earth 
IS 16268 : 2017 /ISO /TR 10358 : 
1993 Plastic Pipes and Fittings – 
Combined Chemical-Resistance 

Classification Table 
IS 16476 (Part 1 ) : 2017 LED 
Based Solar Lantern Part 1 

Specification 
IS 16539 ( Part 1 /Sec 1) : 

2017 /IEC 60146 - 1 - 1 : 2009 
Semiconductor Converters Part 1 

GeneralRequirements and Line 
Commutated Converters Section 1 

Specification of Basic 

Requirements 
IS 16580 ( Part 1) : 2017 /IEC 
62637 - 1 : 2011 Battery Charging 

Interface for Small Handheld 
Multimedia Devices Part 1 2mm 

Barrel Interface 
IS 16646 : 2017 Transportable 

Refillable Fully Wrapped 

Composite Cylinders for 
Liquefied Petroleum Gas (LPG ) - 

Specification 
IS /IEC 60958 - 3 : 2006 Digital 
Audio Interface Part 3 Consumer 

Applications ( First Revision ) 
IS /IEC 61010 - 2 -081 : 2009 Safety 
Requirements for Electrical 

Equipment, Control and 
Laboratory Use Part 2 -081 
Particular Requirements for 
Automatic and Semi-automatic 

Laboratory Equipment for 
Analysis and Other Purposes 

IS /IEC 61968 -4 : 2007 
Application Integration at Electric 
Utilities – System Interfaces for 
Distribution Management part 4 
Interfaces for Records and Asset 

Management 


27 March 2017 


NA 


27 March 2017 


27 March 2017 


IS /IEC 60958 - 3 : 2003 Digital 
Interface Part 3 Consumer 

Applications 


27 March 2017 


NA 


ΝΑ 


27 March 2017 


NA 


NA 


Copies of these standards are available for sale with Bureau of Indian Standards, Manak Bhawan , 9 Bahadur Shah Zafar 
Marg , New Delhi- 110002 ; Regional Offices: Kolkata , Chandigarh , Chennai, Mumbai and Branch Offices: Ahmedabad , 
Bengaluru , Bhopal, Bhubaneswar, Coimbatore, Guwahati, Hyderabad , Jaipur, Nagpur, Patna, Pune , Kochi. Online 
purchase of Indian Standard can be made at http ://www .standardbis . in 


[Ref : PUB / 3 / 3 /2015 ] 
C .B . SINGH , Addl. Director General 
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अधिसूचना 

नई दिल्ली, 28 मार्च 2017 
का . आ . 981 ( अ).- भारतीय मानक ब्यूरो नियम 1987 के नियम 7 के उपनियम ( 1) के खंड ( ख ) के अनुसरण में भारतीय मानक 
ब्यूरो एतद् द्वारा अधिसूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं वे स्थापित हो गये हैं । 

अनुसूची 
क्रम संख्या स्थापित भारतीय मानक स्थापित तिथि भारतीय मानक ( कों ) जो 

रद्द होने की तिथि 
( कों ) की संख्या वर्ष और 

कि रद्द होने है, अगर है, 
शीर्षक 

की संख्या वर्ष और 

शीर्षक 
( 4 ) 

( 5 ) 
IS 16066 : 2017 फेरी 24 मार्च 2017 IS 16066 : 2012 24 मार्च 2017 
लगाकर खाद्य पदार्थ 

फेरी लगाकर खाद्य 
बेचने वाले – खाद्य 

पदार्थ बेचने वाले - 
सुरक्षा अपेक्षाएँ ( पहला 

खाद्य सुरक्षा अपेक्षाएँ 
__ पुरनीक्षण ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


इस भारतीय मानक की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन , 9, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली 110 002 क्षेत्रीय कार्यालयों : 
नई दिल्ली, कोलकता, चंडीगढ़, चेन्नई, मुंबई, तथा शाखा कार्यालयों : अहमदाबाद, बंगलौर , भोपाल, भुवनेश्वर, कोयंबतूर, गुवाहाटी, 
हैदराबाद , जयपुर , पटना, पूणे तथा कोचि में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं । भारतीय मानकों को http:// www. standardsbis .in द्वारा इंटरनेट 
पर खरीदा जा सकता है । 


[ संदर्भ: PUB/ 3/ 3/ 2015] 

सी. बी . सिंह , अपर महानिदेशक 
NOTIFICATION 

___ New Delhi , the 28th March 2017 
S .O . 981(E ). — In pursuance of clause (b ) of sub -rule (1) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules 
1987, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standards, particulars of which are given in the 
second column of schedule hereto annexed has been established on the date indicated against it in third column. The 
particulars of the standards, if any, which are given in the fourth column shall also remain in force concurrently till they 
are cancelled on the date indicated against them in the fifth column. 

SCHEDULE 


SL 


No. & Year of the Indian 
Standards to be cancelled , if any 


No . 


No & Year of the Indian 
Standards Established 

( 2 ) 
IS 16066 : 2017 
Street Food Vendors — Food 
Safety Requirements ( First 

Revision ) 


Date of 
Establishment 

( 3 ) 
24 March 2017 


Date of 
cancellation 

( 5 ) 
24 March 2017 


( 1 ) 


IS 16066 : 2012 
Street Food vendors — Food 

Safety Requirements 


Copies of these standards are available for sale with Bureau of Indian Standards, Manak Bhawan ,9 Bahadur Shah Zafar 
Marg , New Delhi -110002 ; Regional Offices: Kolkata , Chandigarh , Chennai, Mumbai and Branch Offices : Ahmedabad , 
Bengaluru , Bhopal, Bhubaneshwar, Coimbatore , Guwahati, Hyderabad , Jaipur, Nagpur, Patna , Pune, Kochi. Online 
purchase of Indian Standards can be made at http ://www .standardsbis.in . 


[ Ref : PUB/ 3 / 3/ 2015 ] 
C . B . SINGH , Addl. DirectorGeneral 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press, Ring Road ,Mayapuri , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


Digitally signed by RAKESH 
RAKESH SOKOL Date: 2017.03.31 15: 25 :51 +05 30" 

SUKUL 


RAKESH SUKUL suo tally signed by RAKESH 


